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MESSWERKZEUGE ■ LEHREN - MATERIALPRÜFMASCHINEN * PRÄZISIONS-WERKZEUGE 



Leipzig, Winfer 1950/51 


Sehr geehrte Herren! 

Sie werden sicherlich bereits im Besitz unseres Meßwerkzeug kataloges von 1950 sein. 

Durch günstige Umstände ist es uns gelungen, teilweise bedeutende Preisermäßigungen eintreten zu lassen, die 
Sie unten verzeichnet linden und die Sie bitte in Ihren Unterlagen eintragen wollen. Leider war es uns noch nicht 
möglich, einen bebilderten Katalog herauszugeben. Wir verweisen daher einstweilen aul die Rückseite, wo Sie 
Abbildungen von einigen Artikeln vortinden. 

Wir bitten Sie, uns auch weiterhin mit Ihren Aufträgen beehren zu wollen und zeichnen 

hochachtungsvoll 

DR, ALEXANDER HAIDEKKER K.G, 


1. lehren 

Bei den Grenzlehrdornen, Radienlehren* Grertzgewindelehrdornen, 
Gutgewindelehrringen, Normalgewindelehren, Einstellrängen, Morse¬ 
kegellehren erhalten Sie auf die Katalogpreise von 1944 Rabatt- 
satze, die Sie bitte je nach Ihrem Bedarf anfordern wollen. 

2. Heßfuhren und Zubehör 

1301a NormalmeljuhrV^omrn Ab!., m.ToIeranzmarken DM 26-— 


1301 b Meßuhr Vicoa 111 m Ablesung , . * . DM 50.40 

1304/1 Meßuhrständer ... DM 46,20 

1304/2 Meßuhrständer.-... DM 71*50 

1304/3 Maßuhrständer mit kleinem MefstisA. DM 45.30 

1301/3 Selbstzeritrierende Innenmefjgerate (Preise ohne Meßuhr} 
6-10 mm DM 77.75 35-60 mm DM 83.35 

10-18 mrn DM 83.35 50-100 mm DM 86.25 

18.35 mm DM 83.35 

Zwisdienstück lür 100-150 mm.. DM 14.10 


1340 1 und 1340/2: Die aufgeführten Ubrscfmelfmesser erhalten 
10 ' Rabatt. 

3* Präzisions-Mikrometer 

1341 4 Präz.-Mikrometer, 1 / 1 q 0 mm Abi., 0-25 mm , DM 30.— 
1341'5 Präz.-Mikrometer, verstärkte Äusf.* 0-25 mm , DM 40.05 


4. Sdiablort- und Wer kstattl ehren 

1308 Radiuslehren 1-7 mm DM 5.60 7,5-15 mm DM 6.60 

15,5-25 mm-................ -.. DM 7.50 

1309 Fühlerlehren 13 BEatt, zylindrisch DM 1.90 

20 BEatt, zylindrisdi ... ,, - . DM 2.80 

13 Blatt, konisch . * DM 2*50 

20 Blatt, konisch ... DM 3.90 

1309a VentileEnsteltehren 0,10-0,40 mm mit 6 Blatt DM —.70 

1310 Gewindesdiablonen, metrisch oder Whilworth- 

Gewinde ...*.. DM —.50 


1307 Drehstahbdileiflehren 55° oder 60* *. DM —.80 

1307b UniversaLGewindestahlsdileiffehren, Flach- und 

Spitzgewhde.. DM —.80 

1307c Gewindestahlschleiflehren für Trapezgewinde ■ - DM —.80 

1306 a Spiralbohrerschleif lehren, feste Form.- . ■ DM —.40 

verstellbar.. DM 4.40 

1307d Steddehren mit 5 Blatt.. ■ DM 2*20 

mit 7 Blatt. DM 2.70 

1307a Düsenlehren, 20 Blatt 0,45-1,5 mm. DM 2.50 


5. Haarlineale 

1303a Präzisions-Haarlineale mit Isoliergriff 

75 mm DM 6.60 150 mm DM 10.50 

100 rnm DM 7.70 200 mm DM 15,46 

125 mm DM 9.— 300 mm DM 24.80 

1303c Präzisions-Vierkanthaariineale mit Griff 

75 mm DM 12.15 100 mm DM 14,85 

1316b Zehntelmafje 0-10 mm DM 2,20 0-15 mm DM 2,50 


6a Pa ra I lei reiljer, Re ifj nadeln und Körner 

1355 Universal-Parallelerer, 300 mm*.* .. DM 16.“ 

500 mm. DM 24.— 

1316 Hohenmaßstab, 50Ö mm - . - -.. DM 12.— 

1356 Parallelreißer mit Höhenmaßeinteilung und Fein¬ 
ei nsteffung, 300 mm.. DM 32*50 

750 mm... DM 72.— 

1357 Reißnadel ..... DM —.80 

910 Selbstsdilagende Körner . * *.DM 7.90 


7. Sonstiges 

Wir verweisen noch auf die gute Liefermöglichkeit in folgenden Meß¬ 
werkzeugen hin: RolEbandmaße, Elektrische FeinmeßEehren, Mano¬ 
meter, Meßwerkzeuge und Lehren nach Zeichnung. 


wiaa 9,50 laooo 


























































